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DESIGNATION : 

CLOS yi PLANCHE RANG S Souche ^ 
Vigueur ; ^ 

PORT : érig érig^^ couché 

Hillerandage : 

Date de Véraison : 

Date de lia tu ri té : 

Pourriture :0 

GRAPPE ; G -(0- P : L - C 

BAIE : TG -©ife- P 

dise. - ^P. - ell, - ov. - 

obov. " cyl* - fus, 

COULEUR : (b^ - Gr - Rs “ Rg - H 

m - ar - fox - herb, 
CHARGE 


SAVEUR 



s 1 



- apyrène 
“ coloré 
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DLSIGiTATIOi'T : 

” y ^ 

CLOS ^ PLANCHE RANG ^ Souche 4 
Vigueur : 3/ 

rORT : (er^ - y érig - couche 
Hillerandage : ^ 

Date de Véraison : 

Date de haXiurite : 





P 4> 


COULEUR : - Gr - Rs - Rg " 

SAVEUR : ra - ar - fox - herb. 

CHARGE : 

avec jéêpinp - apyrène 
JUS Aine/ - coloré 


DESIGNATION : tcWlOVXOi^^ 

CLOS 5 PLANCHE ?5rANG ^ Souche H ' 
Vigueur : S,** ^ 

FORT : ('eriSX T 


■ érlà - couché 


J 


a: 


Hillerandage : ^ 

Date de Véraison : V 

Date do Haturité : 

Pourriture 

GRAPPE : G - f^- P : L - H - /€ 

BAIE : TG - G - P -{Ÿ 

- 

dise. - - ell. - Ov. - 

obov. - cyl. - fus. 

COULEUR : Gr - Rs - Rg - N 

SAVEUR ; 0 ~ m ~ av - fox herb. 
CHARGE ; 


avec /pepin^ - apyrene 
JUS .kinc./- coloré 
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EmplacemG 
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nt ... Désignation /.(U.. 


! Kombre ! 
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î d’yeuxl ! 
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Désignation ; 


Enplacenent : ^■^}> ,S'tt Û.A-%) 

(a) bourgeonnement. 




Colonne 

41 - 

41 - 

42 - 


épanoui^^- moyen 2 - globuleux 3, 


glabre 4 •- séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux/w- 
eotonneux 9. ^ 

blanc fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé/^^^^- 

cuivré 4 - jaune 3 ^ h. plages bronzées 6 *- 
entièrement bronsé 7 - vert 8 - autre 9* 


43 " 


44 - 


(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT . 

étalées en gouttière autres 9. 

glabres 4 - ^séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 
duveteuses^ - cotonneuses^^^^^ 

blanches^^, - fauves ou rousses 1 - carminées ^2 - 

à liséré "carminé cuivrées 4 - jaunes » 

à plages bronzées' 6 - entièrement bronzées 7 - 
vertes 8 - autres 9. 


Dans le cas où la première feuille détachée est 

à liséré carminé, la couleur de la 2^ et de la 3° feuille 
détachées sera notée. 
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Désignation î 

Emplacenent : A-.i:} p'\ 


(e) jetoes feuilles du bas 


Colonne 

45 - Eervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux /i J ~ 

duveteux 8 - cotonneux 9. 


46 - Limbe 


î glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux^) - 
duveteux 8 - cotonneux 9. ^ 


à limbe plan en gouttière 2 - involuté 3 - 

révoluté 4 - tourmenté 5. 


47 - 

blanc 0 - 

fauve ou : 


cuivré 4 - 

jaune 


bronzé 7 - 

vert 8 - 

48 - 

à pétiole 

glabre 4 


duveteux 8 

- cotonri' 

48 - 

totalement 

1—( 

1—1 

m 

1 

Q 


înt 


’aneeux 


â)- 


( F ) RAIIEAU HERBACE AU VOIS IN ACE DE LA FLORAISCL . 

à contour uni 7 - anguleux 8 ~ côtelé 

49 ~ glabre a épines ou analogues 3 - à poils massifs - 

séteux 5 “ velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1 

entièrement 8 - partiellement 9• 

(I) FLEUR , 

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 
— morphologiquement î mâle 4 ~ hermaphrodite 6 - femelle 5, 


Ht 


8 








Désignation : 
Eaplaconcnt ; 




A-zi ^ A.î' 


(f) MEgAU. H2RBACE AIT VOISIIUGE DE LA FLORAISON 


Colonne 


50 - mérithallc 

51 - noeuds 


52 - vrille 


52 - bourgeon 


: doa coloré 1 - à raies vert 3, 

vontrG coloré 7 - à raies vert 9, 


: dos coloré 1 - à raies vert 3. 

ypntro coloré 7 - à raies vort 9. 

: verte O- jaune 2 - rouge clair 3 
rOugO foncé 4 * 

: coloré 7 - vert ^ 


(l) FLEUR 


morphologiquement : mâlo 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9. 























Il 5 (J ' ordre 
Désignation 
VASÎjAL planche 






4' ?5 fS'Lf 4 ^ aa 

côté îî- souche 1 
GRAPPE 


5. 




4-' 


*7 

J t 


Grosse 1 - ?1o:fenne (2^) - Petite 

Lâche ^ - Moyenne 5 - Compacte 6. 

A pédoncule non visibJ.e 7 - risible 

A pédoncule herbacé mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première 


25 - 


ramification 3 
Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ^ 


BAIE 






k' 




Jg 


26 - Très grosse ï - Grosse 2 - Moyenne (ÿp^^Tetite 4 - très petite 5 - 

de taille régulière 7 - irrégulière % 

27 - de couleur blanc (J}- gris 2 - rose 3 ~ rouge 4 - noir 5. 

27 - Très pruinée <^- prulnée 8 - non pruinée 9. 

Coloration régulière € - Irrégulière 2• 

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde {fP ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - 

troncovoïde 4 ~ obovoïde 5 ~ cylindroïde 6 — fusiforme 7 
arquée 8 - autre 9« 

- A ombilic persistant non persistant 2, 

29 ~ A section transversale : régulière^— irreguliere 4 — côtelée 5» 

29 -■ Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ^ 

29 - A jus incolore coloré 2, 

33 “ A peau fine moyenne 4 - épaisse 5. 

33 ~ A pulpe charnue 6 - juteuse Ô- molle 8. 

30 -• A saveur neutre fade 2 — musquée 3 - aromatique 4 — foxee 5 

herbacé 6 - spéciale 7* 

31 - A pédicelle long I - moyen ^ - court' 

31 - A pédicelle de co\aeur : verte (J)- rouge 5 - irrégulière 6. 

31 - A bourrelet de couleur verte 0- rouge 8 - irrégulière 9» 

32 ~ A bourrelet évident €>- peu apparent 2 . 

32 - A pinceau court 4 - moyen long 6, 

32 “ A pinceau ; coloré 8 — non coloré (0) s» ., 

33 - Do séparation facile (égreneuse) difficile 2* 
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DEHCKIÎTAÏIOÏÏ 

EMPLACEMENT 


Sarment 


/>CM,0-VuHW- 

SARHEnr_DE_VIGNE 

: long <Ô, moyen (2), co urt (3i). 
t grôle (O, fort (2). 

: ramifié (1), pou ramifie 


Ecorce 


adhérente avec lonticolles (O » résistante se 
détachant en m lames . 


Section transversale : circulaire (l), elliptique (2), aplatie <Q) t 

autre (4). 


Surface 


(5) 


Villosité 

lîocuds 


',brc ^4» ^ opines ou aunio^uoci ^ 

massifs setoux (s), velouté (6), aranceux (7), 

duveteux (g) f cotonneux (9). __ .. 

î entièreraent (1), partiellement (2), sur les noeuds w). 

î blanche (l), fauve ou rousse (2), grise (5). 

: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants 


Morithalle do longueur moyenne î .. ems, 

: gris (1), jaune (2), beige (3). marron cl^i^ VV ? .r' 

\rron foncé (s), brun rouge (6), violacé v7j, autre Ib. 


ma] 


Yeux 


: uniforme (1), à raies (2), h bandes (3)), ou noeuds (g) 

î plus foncé (O). de couleur gris (l), jaune (2) beige 
marron clair (4/» marron foncé f brun rouge (e)j 
violacé (7), autre (s), 

: pointus e,n dard (l)» coniques ((^.arrondis (3). 
î marron (1 ), brun rouge (2), gris (3). 


Cordon pétiolnirc : étroit (j^^* (2)}^ 

t saillant (î)» effacé 

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire 
rectiligne descendant C3)f rectiligne ascendant (4)» 











ï?- '-J- 




mm 




^ iS •^<r I 






■- 

r f,ci:,îïîn' 

.•'i' '‘ '■ f"T^ -•‘•;î '; •■''•• ; :< : 

•• ■'* *.*■•* -•• -'-v... V -r. .'-::.T;YrO ' i .jy ■•-. ' 

•' ‘ - • ■ V . . • ■ . ':-' ■ * ■ . w, , 


ÿr 


'■ 


-i 


• ; 1 . ' 




>1° d'ordre : Désignation 

Oiigine i 
Eï^placcment : 




13 


14 


Angle des nervures ^ ^ ^ 

^l/L ... _ . . , 

L2/L .. (9~0^ 

ï-obes .. 1 ™ 3 - 7 - 9. 

S, lata snp, (prof.) *. 0 -’- 1 0) - 

S. latft infa (profs) .. 0 --(j) - 3 a 

S O péto (forme) .. (]) "-~(0 )4 - 5 - 6 a 

S.LsS. (forme) .. 0 - 1 ~ 2 - 3 - 5 - 0- 7 '- 

Dents : forme .. - 2 - 3 = 

Dents ; Méd/E ... 1 ... 2 - 

Angle lobs ferma ... ^ 

Base nervff (gar. ou déga) .... 1 3» 

Nombre de dents ; S .P, .... 1 - 2 3 - (P - 0 " 8 - 

Aiig lo SS c****,**<..j* ^ 2 * ' 3 ^ 

Largeur S. P» ... 0)0)^ 4 5 c 

Dent terminale du loTûe latéral supérieur î 

Direction 1 3 ^ 

Forme % Q- 5 . 

Médiane/Base : 6 ~ 7 " /Bi 
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Désignation : 
Flmplacement ; 


^.1% s:w 

FEUILLE ADULTE. 


Colonne 


34 - petite 1 - moyenne^^- grande 3» 

Face supérieure ; limbe et nervures : glabre (^)“ séteux 5 - 
velouté 6 - arandeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 » 

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - 
aranéeux n)'~ duveteux 8 - cotonneux 9. 

limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - 

aranéeux duveteux 8 - cotonneux 9. 

1 

Limbe : plan 1 ~ en gouttière 2^ involuté 3 - 


35 “ 


révoluté 4 - tourmenté 




Lobes ; plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - 

révoluté 4 - tourmenté (5) 


36 - Surface 

37 - Nervures 

38 - 


unie 1 ~ ondulée 2 - finement bullée 5 - 
Grossièrement bullée gaufrée 5 “ 

plissée au point pétiolaire 6* 

: Face supérieure : verte 1 — point pétiolaire rouge 2 
partiellement rouge entièrement rouge 4. 

Face inférieure ; verte partiellement rouge 3 - 

entièrement rouge 4. 


Couleur : vert jaune 1 - vert franc fe j- 

vert plombé 4 - autre 5» ^ 


PETIOLE 


vert foncé 3 - 


39 

39 

40 

40 


- long 1 - moyen court 3. 


glabre 4 — séteux 5 " velouté 6 — sillon 7 — partiellement 8 
totalement 9. 

aranéeux duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 0^ 

totalement 8. 


- coloré 1 ~ partiellement coloré^- autre 3. 


angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 ~ 

supérieur à 90 ° 3. 

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90 ° 2 - 

supérieur à 90 ° 3• 
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